


Management system as per 
DIN EN ISO 9001 : 2008 


In accordance with TUV NORD CERT procedures, it is hereby certified that 


Wolf GmbH 
Industriestraße 1 
84048 Mainburg 
Germany 


applies a management system in line with the above standard for the following scope 


Design/research and development, production, sales, service department of 
heat generators, solar, air handling and ventilation systems and CHP units 


Certificate Registration No. 44 100 140827 Valid until 2017-06-23 
Audit Report No. 3514 1037 


Gaan 


Certification Body Essen, 2014-06-24 
at TÜV NORD CERT GmbH 


This certification was conducted in accordance with the TUV NORD CERT auditing and certification procedures and is 
subject to regular surveillance audits. 


TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com 
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fur das Managementsystem nach 
DIN EN ISO 9001 : 2008 


Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß 
TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für 


Wolf GmbH 
Industriestraße 1 
84048 Mainburg 
Deutschland 


Geltungsbereich 


Design/Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundendienst von 
Wärmeerzeugern, Solar-, Klima-Lüftungssystemen und 
Blockheizkraftwerken 


Zertifikat-Registrier-Nr. 44 100 140827 Gültig bis 2017-06-23 
Auditbericht-Nr. 3514 1037 


aa 


Zertifizierungsstelle Essen, 2014-06-24 
der TUV NORD CERT GmbH 


Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird 
regelmäßig überwacht. 


TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de 
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